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Notice 

The information contained in this document is subject to change without notice. 

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the 
implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. 

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in 
connection with the furnishing, performance, or use of this material. 

Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not 
furnished by Hewlett-Packard. 

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of 
this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written 
consent of Hewlett-Packard Company. 

Hinweis 

Inhaltliche Anderungen vorbehalten. 

Hewlett-Packard ubernimmt keine Garantie welcher Art auch immer fur diese Ausriistung, einschlieSlich der 
(doch nicht begrenzt auf die) Qualitatsgarantie und die Garantie beziiglich Eignung fur einen bestimmten Zweck. 
Hewlett-Packard haftet nicht fur in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder fur unbeabsichtigte oder 
indirekte Schaden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausriistung. 
Hewlett-Packard ubernimmt keine Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlassigkeit seiner Software, wenn diese 
auf Hardware benutzt wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. 

Dieses Dokument enthalt proprietare Informationen, die durch das Copyright geschutzt sind. Alle Rechte 
vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company 
weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder iibersetzt werden. 

Avertissement 

Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees sans preavis. 

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les 
garanties implicites de qualite commerciale de ce materiel, ou la bonne adaptation de celui-ci a un usage 
particulier. 

Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaitre dans ce manuel et n'est pas non plus 
responsable des dommages directs ou indirects resultant de l'equipement, des performances et de 1'utUisation de 
ce materiel. 

Hewlett-Packard ne saurait etre tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilite de son logiciel sur des 
materiels non fournis par Hewlett-Packard. 

Les informal ions contenues dans ce document sent originales el protegees par copyright. Tons droits reserves. 
L'acheteur s'interdit en consequence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre 
langue, sauf accord prealable et ecrit de Hewlett-Packard. 

Aviso 

La information contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. 

Hewlett-Packard no ofrece ningun tipo de garanti'a con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, 
las garantfas implfcitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. 

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los dahos casuales o 
emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material. 

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan 
sido fabricados por Hewlett-Packard. 

Este documento contiene information patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los 
derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la 
autorizacibn previa y por escrito de Hewlett-Packard Company. 

Awiso 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preawiso. 
Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di 
commerciabilita e di idoneita per uno scopo particolare. 

Hewlett-Packard non sara ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, ne per danni accidental! 
o conseguenti alia fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. 

Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilita riguardo all'uso o all'affidabilita del proprio software su 
apparecchiature di altri produttori. 

Questo documento contiene informazioni di proprieta protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna 
parte di questo documento pub essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente 
consenso scritto di Hewlett-Packard Company. 



Hewlett-Packard France 38053 Grenoble Cedex 9 France 
© 1998 Hewlett-Packard Company 
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Antes de Instalar 



PRECAUCION La electricidad estatica puede danar permanentemente a su 
PC o a la tarjeta accesoria. Antes de manipular la tarjeta, toque 
cualquier pieza no pintada del chasis metalico del PC. 
Mantenga la conexion a tierra llevando una pulsera 
antiestatica unida al chasis. Maneje la tarjeta por su placa de 
sujecion y del borde superior, no toque el borde del conector. 
Por su seguridad no retire nunca la cubierta del PC sin haber 
desconectado primero el cable de alimentation y los cables de 
datos y cualquier conexion a una red de telecomunicaciones. 
Vuelva a colocar la cubierta antes de encenderlo de nuevo. 



Sistemas Soportados 

Este manual describe como instalar la tarjeta accesoria y el 
procedimiento de configuration para los siguientes sistemas 
operativos soportados por HP: 

• Windows 95 

• Windows 98 

• Windows NT 4.0. 

Para saber si su PC o E station de Trabajo PC de HP soportan 
esta tarjeta, visite el sitio Web de accesorios de HP: 

Para PCs HPVectra www.hp.com/go/vectraaccessories 
Para PCs HP Brio www . hp . com/go/brioaccessories 

Para Estaciones de www . hp . com/go/kayakaccessories 

Trabajo PC HP Kayak 
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Como Identificar Puertos e IRQs Disponibles 

La tarjeta accesoria tiene un puerto serie (para 
comunicaciones) y uno paralelo (para impresoras y escaner) 
adicionales. Para activar esta funcionalidad necesita 
asegurarse de que su PC tiene suficientes recursos 
disponibles: 

• una IRQ y un puerto COM para el puerto serie 

• una IRQ y una direction de E/S (LPT) para el puerto 
paralelo. 

Para la mayorfa de los sistemas con un solo puerto serie, uno 
paralelo y sin tarjeta de sonido, los valores de la tarjeta por 
defecto debenan funcionar sin modificaciones. No obstante, 
en ciertos sistemas, puede que necesite modificar la 
configuration de la tarjeta accesoria para utilizar los demas 
recursos disponibles del PC. 

Para saber que recursos utiliza el PC en esos momentos, 
realice los siguientes pasos: 

Usuarios de Windows 95 y Windows 98 

1 Haga tiic en Inicio, Configuracion, despues en Panel de 
control. 

2 Haga doble clic en el elemento sistema. 

3 Haga Clic en la ficha Administrador de dispositivos y, a 

continuation, haga doble clic en el elemento de la lista 

Puertos (COM y LPT). 

Anote los puertos COM y LPT que estan en uso. 

4 Al principio de la lista, haga doble clic en el elemento pc 
para ver la ventana de Recursos. Haga clic en la ficha ver 
recursos y seleccione el elemento soiicitud de 
interrupcion (irq) para ver todas las IRQs que esta 
utilizando su sistema. 

Anote las IRQs utilizadas. 

5 Seleccione Entrada/saiida (e/s) para ver el mapa de 
direcciones de E/S del sistema. 

Anote cualquier dispositivo que utilice las direcciones 
0278 - 027F y 0378 - 037F. 
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Resumen del Procedimiento de Instalacion 

Usuarios de Windows NT4.0 

1 Haga Clic en Inicio, Configuration, despues en Panel de 
control. 

2 Haga doble clic en el elemento Puertos. 
Anote los puertos COM que estan en uso. 

3 Haga doble clic en el primer elemento de puerto de la lista. 
En la ventana configuraciones para. . . , haga clic en el 

boton Avanzado. 

Anote la IRQ que utilizara el puerto. Si aparece 
predeterminada como un valor en la lista, puede asumir que 
esta utilizando la siguiente: 



Puerto 


IRQ 


COM 1 


4 


COM2 


3 


COM3 


4 


COM4 


3 



4 Repita el paso 3 para todos los puertos COM de su sistema. 

Este procedimiento no ofrece un lista extensiva de los 
recursos utilizados por su PC. Puede que necesite consultar la 
documentation del PC para ver mas information. 



Resumen del Procedimiento de Instalacion 

La instalacion de la tarjeta accesoria es un proceso de 3 pasos. 
Para asegurarse de que la instalacion no tiene problemas 
necesitara completar todos los pasos: 

1 Configurar la tarjeta accesoria. 

2 Instalar la tarjeta accesoria en su PC. 

3 Configurar el sistema operativo para que reconozca la 
tarjeta. 

Si tiene problemas despues de la instalacion, consulte la 
section de resolution de problemas de la pagina 11. 
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Paso 1: Como Configurar la Tarjeta 

Por defecto, su tarjeta accesoria viene configurada para 
utilizar COM 2 e IRQ 3 para el puerto serie y la direction base 
de E/S 0278 (LPT 2) e IRQ 5 para el puerto paralelo. 



NOTA HP no recomienda que cambie los valores por defecto. 

Si su PC ya esta utilizando uno o mas de los recursos que esta 
tarjeta necesita, puede utilizar los puentes para configurar la 
tarjeta y utilizar los demas recursos disponibles. De forma 
alternativa, puede desactivar un puerto si no hay suficientes 
recursos disponibles. 

Reservado — no se usa. 




Bloque de puentes para configurar 
COM e IRQ del puerto serie 



Configurar el Puerto Serie 

El puerto serie necesita un puerto COM y una IRQ 
disponibles. El puerto serie no puede compartir estos 
recursos con ningun dispositivo. Utilice la information 
obtenida anteriormente para saber que puerto COM e IRQ 
puede asignar. 
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Paso 1: Como Configurar la Tarjeta 



La siguiente tabla muestra como utilizar los puentes para 
configurar los valores del puerto COM del puerto serie. 









COM 1 






















• 










on ii i n i j r j. i 

COM 2 (por defectol 
































COM 3 
































COM4 



























La siguiente tabla muestra como utilizar los puentes para 
configurar los valores de IRQ del puerto serie. 









IRQ 3 Ipor defectol 






• 


























IRQ 4 
































IRQ 5 








• 
























IRQ 7 






• 




• 


• 















Para desactivar el puerto serie, desactive los puentes (sin 
configurar los valores del puerto COM ni IRQ.) 













Puerto serie 
desactivado 























6 Espanol 



Tarjeta de Interfase Accesoria Serie/Paralelo HP D7503A/T Guia de Instalacion 
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Configurar el Puerto Paralelo 

El puerto paralelo necesita una direccion de E/S (puerto 
LPT) y una IRQ disponibles. El puerto paralelo puede 
normalmente compartir su recurso de IRQ con otro puerto 
paralelo (no recomendado), pero no su direccion de E/S 
(puerto LPT) . Utilice la information que obtuvo 
anteriormente para saber que direccion de E/S (puerto LPT) 
e IRQ puede asignar. 

La siguiente tabla muestra como utilizar los puentes para 
configurar los valores de la direccion de E/S del puerto 
paralelo. 



I * I * I *l 




0278 ILPT 2 - por defecto) 


I * I * I *l 




□378 (LPT 1 ) 



La siguiente tabla muestra como utilizar los puentes para 
configurar los valores de IRQ del puerto paralelo. 





I * I * I * 




IRQ 5 (por defecto) 




I * I * I * 




IRQ 7 



Para desactivar el puerto paralelo desactivando los puentes 
(sin configurar los valores del puerto COM ni IRQ.) 



Puerto paralelo desactivado 



Como Configurar el Modo del Puerto Paralelo (Avanzado) 

Utilice el bloque de puentes del modo del puerto paralelo para 
seleccionar bien el funcionamiento estandar compatible con 
PC (por defecto) o el bidirectional. 





• 




Puerto paralelo 








compatible con PC 




• 




estandar (por 




• 




defecto) 





• 












Puerto paralelo 




• 




bidireccional 




• 
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Paso 2: Como Instalar la Tarjeta 

Para obtener information completa de como instalar la tarjeta 
accesoria, consulte la documentation de su PC. Los siguientes 
pasos le serviran de guia. 

1 Apague el PC, desconecte el cable de alimentation y los 
cables de datos y cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones y, a continuation, retire la cubierta. 

2 Elija una ranura ISA vacfa. Normalmente una ranura ISA es 
negra y mas larga que otras (consulte la documentation del 
PC). 

3 Dependiendo del modelo de PC, deberfa necesitar retirar 
las abrazaderas de retention de la ranura accesoria. 
Consulte la Guia del Usuario del PC si fuese necesario. 

4 Inserte la tarjeta accesoria en la ranura accesoria ISA sin 
doblarla. 




5 Asegurese de que la tarjeta esta conectada apropiadamente 
antes de volver a colocar el tornillo de la cubierta de la 
ranura o de volver a colocar su abrazadera de retention y 
su tornillo apropiadamente. 

6 Vuelva a colocar la cubierta y a conectar los cables de 
alimentation y los de datos, y cualquier conexion a una red 
de telecomunicaciones. 
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Paso 3: Como Configurar su Sistema Operativo 
Usuarios de Windows 95 y Windows 98 

1 Haga clic en Inicio, Configuracion, despues en Panel de 
control. 

2 Haga doble clic en el elemento Agregar nuevo hardware para 

ejecutar la ventana del Asistente para agregar nuevo 

hardware y haga clic en siguiente para empezar la 
instalacion. 

3 Solo para usuarios de Windows 98: haga clic en siguiente 
para empezar la detection de dispositivos Plug and Play. 

4 Cuando le pida que permita a Windows encontrar 
automaticamente el hardware, seleccione no y haga clic en 

Siguiente. 

5 En la ventana de la lista de hardware que aparece, 
seleccione Puertos (com y lpt) y haga clic en siguiente. 

6 En la siguiente ventana, seleccione (Tipos de puerto 
estandar) como fabricante y despues seleccione Puerto de 

comunicaciones COmo modelo, y haga Clic en Siguiente. 

7 Anote la IRQ y direction de E/S del puerto que se va a 
anadir a su sistema. Si la information del puerto no es la 
misma que la configuracion establecida en la tarjeta, 
necesitara corregirlo posteriormente. Haga clic en 
siguiente para empezar la instalacion del controlador de 
software. 

8 Despues de instalar el controlador, haga clic en Terminar 
pero no reinicie su computador cuando se lo indique. 

9 Seleccione la ventana Panel de control y repita los pasos 
del 2 al 5 para empezar la instalacion del puerto paralelo. 

10 En la siguiente ventana, seleccione (Tipos de puerto 
estandar) como fabricante y despues seleccione Puerto de 

impresora COmo modelo, y haga Clic en Siguiente. 

1 1 Anote la IRQ y direction de E/S del puerto que se va a 
ahadir a su sistema. Si la information del puerto no es la 
misma que la configuracion establecida en la tarjeta, 
necesitara corregirlo posteriormente. Haga clic en 
siguiente para empezar la instalacion del controlador de 
software. 
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Paso 3: Como Configurar su Sistema Operativo 

12 Despues de instalar el controlador, haga clic en Terminar. 
Si los puertos detectados por Windows no son iguales a los 
instalados, no reinicie el computador cuando se lo indique 
y siga los pasos que se indican a continuation. 

Sino, la instalacion termino y necesitara reiniciar el 
computador para que empiecen a funcionar los puertos. 

13 Seleccione la ventana Panel de control. 

14 Haga doble clic en el elemento sistema. 

15 Haga Clic en la flcha Administrador de dispositivos y 

despues haga doble clic en el elemento Puertos (com y lpt) 
de la lista. 

16 Haga doble clic en el puerto que ha instalado con valores 
incorrectos. 

17 Haga clic en la ficha Recursos y haga doble clic en el valor 
que desee cambiar. 

18 Seleccione la ventana Panel de control y repita los pasos 
del 13 al 17 para corregir cualquier valor. 

Sino, la instalacion termino y necesitara reiniciar el 
computador para que empiecen a funcionar los puertos. 

Usuarios de Windows NT4.0 

1 Haga clic en Inicio, Configuracion, despues en Panel de 

control para abrir el panel de control del PC. 

2 Haga doble clic en el elemento Puertos para ver la ventana 
de Puertos. 

3 Haga doble clic en el elemento de nuevo puerto de la lista. 
En la ventana Configuraciones para. . . , haga clic en el boton 

Avanzado. 

4 Haga clic en Direccion base del puerto de e/s y asegurese 
de que la direccion establecida es la misma que la 
configurada con los puentes de su tarjeta. Si no, cambie el 
valor y haga clic en Aceptar. 

5 Haga Clic en Linea de interrupcion requerida (IRQ) y 

asegurese de que la IRQ establecida es la misma que la 
configurada con los puentes de su tarjeta. 
Si no, cambie el valor y haga clic en Aceptar, y de nuevo en 
Aceptar para finalizar la instalacion. 
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Resolution de Problemas 



Problema 


Solution recomendada 


No hay respuesta de un 
dispositivo conectado a 
los puertos de la tarjeta 


• Verifique que esta encendido el dispositivo, esta preparado y 
en llnea, y esta utilizando el cable correcto y que esta 
conectado apropiadamente a ambos extremos. 

• Verifique que el dispositivo funciona cuando esta conectado a 
otro PC. 

• Verifique que el software de aplicacion esta confiqurado para 
utilizar el puerto correcto. 

• Compruebe los valores de los puentes de la tarjeta para 
asequrarse de que el puerto esta confiqurado correctamente 
y que no hay valores en conflicto o IRQs compartidas. 


No puede realizar una 
captura de pantalla DOS 
IMayus-lmpr Pant) a 
LPT2 


Es normal. La funcion de imprimir pantalla en DOS siempre va 
por defecto a LPT1. Puede confirmar que el puerto puede 
imprimir bajo DOS correctamente copiando un archivo de texto 
utilizando el siquiente comando: 
copy C:\config.sys LPT2 Ipuede que necesite 
suministrar una ruta y un nombre de archivo alternativos) 


COM 3 y/o COM 4 no 
funcionan en DOS 


Es normal. No se inicializan COM 3 ni COM 4 durante el 
arranque y solo se pueden acceder a traves de sistemas 
operativos y aplicaciones que soporten esta caracterlstica. 


No funciona el raton 
unido al puerto seriedela 
tarjeta 


Aseqiirese de que el sistema operativo y/o el software 
controlador del raton esta confiqurado para reconocer el raton 
en su puerto Ipor ejemplo, COM 3) y el puerto no comparte 
una IRQ. 


No sabe que IRQs deberia 
utilizar para los puertos 


En qeneral, IRQ 4 se usa para COM 1 e IRQ 3 para COM 2. A 
menudo, IRQ 4 se comparte con COM 3 e IRQ 3 con COM 4. 
No se recomienda a menos que desactive COM 1 o COM 2. 
Esto no conecte nunca dispositivos que envlen information al 
PC (por ejemplo, un raton) a un puerto COM con IRQ 
compartida, no funcionaran correctamente. 
Ademas, IRQ 7 se usa para LPT 1 IE/S =0378) e IRQ 5 para 
LPT 2 |E/S = Q278). Los puertos paralelo pueden compartir IRQ 
si se utilizan solo para dispositivos de salida Ipor ejemplo, una 
impresora) pero no es recomendable. 
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Servicios de Soporte de HP 

Para ver la ultima information de accesorios de HP, visite el 
sitio Web de HP: 



Para PCs HP Vectra www . hp . com/go/vectrasupport 

Para PCs HP Brio www . hp . com/go/briosupport 

Para Estaciones de www . hp . com/go/kayaksupport 

Trabajo PC HP Kayak 



Especificaciones Tecnicas 



Dimensiones fisicas de la 
tarjeta interna 


• Altura: 8,90 cm 13,5") 

• Longitud: 10,80 cm (4,25"! 


Rango de entorno en 
funcionamiento 


• Temperatura de funcionamiento: 0° a 70° C 

• Humedad: humedad relativa de 85% a +55° C 


Alimentation 


+ 5V: 1D1Q mW max. (775 mW tipica) 
+ 12V: 600 mW max. I460 mW tipical 
-12 V: 480 mW max. (432 mW tipica) 



Patillas del Conector Externo 



(DSR)CC-6 
(RTS) CA-7 
(CTS)CB-8 
(RI)CE-9 



1- CF(CD) 

■ 2- BB(RiD) 

3- BA(TxD) 

4- CD (DTR) 

5- AB(GND) 



Conector del puerto serie macho de 9 pines 



Ground 


25 - 


Ground 


24 - 


Ground 


23 - 


Ground 


22 - 


Ground 


21 - 


Ground 


20 - 


Ground 


19 


Ground 


18 - 


SLIN 


17 


INIT 


16 - 


ERROR-15 - 


AUTOFD- 


14 



Conector del puerto paralelo hembra de 25 pines 



12 Espanol 



Tarjeta de Interfase Accesoria Serie/Paralelo HP D7503A/T Guia de Instalacion 
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Informacion Regulatoria 



DECLARACION DE CONFORMIDAD 
segun la Gufa 22 de ISO/IEC y EN 45014 



HEWLETT-PACKARD 
5 Avenue Raymond Chanas 
38053 Grenoble Cedex 09 
FRANCIA 

declara que el producto: Nombre del producto: Tarjeta de Puerto Serie 

PJumero de modelo: D7503A / D7503T 



Nombre del fabricante: 
Direccidn del fabricante: 



cumple las siguientes especificaciones de producto 

SEGURIDAD Internacional: IEC 60950:1991 +A1 +A2 + A3 + A4 
Europa: EN 60950:1992 +A1 +A2 + A3 + A4 

EMC CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 Clase B 1 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 I prEM 55024 2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD 

IEC 801 3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3 V/m 

IEC 801 4:1988 / prEN 55024-4:1992 - Lineas de senal de 0,5 kV 

Llneas de alimentation de 1 kV 

IEC 555 2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 / EM61 000-3-3:1 995 

Titulo FCC 47 CFR, Apartado 1 5 Clase B 2 / ICES-003, tema 2 



Informacion suplementaria: El producto aqui referido cumple con los requerimientos de las siguientes directivas y Neva la marca 
de la UE (CE| de acuerdo con: la direct™ 89/336/EEC de EMC anadida a la directiva 93/68/EEC; 
La directiva de bajo voltaje 73/23/EEC. 

11 El producto se ha probado en una configuration tipica con istemas de computadores personales de Hewlett-Packard. 
2! Este dispositive cumple el apartado 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1 ) este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluida la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.. 



Jean-Marc JULIA 



Grenoble 

Noviembre de 1998 Director de Calidad 



SOLO para informacion de cumplimiento, pdngase en contacto con: 
Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Telefono: (415) 857-1501) 
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Tarjeta de Interfase Accesoria Serie/Paralelo HP D7503A/T Gufa de Instalacion 

Garantia de Hardware 



Garantia de Hardware 

Este accesorio de HP esta cubierto por una garantia de hardware limitada por el 
periodo de un ano desde la fecha de compra por parte del usuario final original. 
El tipo de servicio suministrado es la devolution a un centro de servicio de HP o 
de un distribuidor autorizado de reparation. 

Hewlett-Packard, a su election, reparara o sustituira el producto defectuoso por 
uno nuevo o un equivalente al nuevo del mismo modelo o equivalente. 

Si ha adquirido este accesorio para utilizarlo con un computador personal HP 
Vectra o Brio o una Estacion de Trabajo PC HP Kayak, estara cubierto con la 
garantia de dicho computador o estacion de trabajo, bajo las mismas 
condiciones de servicio y duration. 

Por favor, consulte el acuerdo de garantia suministrado junto con el computador 
personal o estacion de trabajo PC de HP, incluidas las limitaciones, sus 
responsabilidades y otros terminos y condiciones. 

PARA TRANSACCIONES DE CONSUMIDORES DE AUSTRALIA Y NUEVA 
ZELANDA: LOS TERMINOS DE GARANTIA CONTENIDOS EN ESTE 
ACUERDO, EXCEPTO LOS LEGALMENTE PERMITIDOS, NO EXCLUYEN, 
RESTRINGEN 0 MODIFICAN Y SE ANADIRAN A LOS DERECHOS 
MANDATORIOS LEGALES APLICABLE A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A 
USTED. 
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[ Expanding Possibilities ] * 



* HR Et tout devient possibla 

Paper not bleached with chlorine 



25% i 
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